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VKB-501R 
VKB-621R 
VKB-501RD ( シャッタ叫寸 ) 
VKB-621RD ( シャバ M 寸 ) 


取扱説明書 



ご使用の前に説明書をよくお読みになり、正し 
くま全にお使いください。 

なお、お読みになったをは、お使いになるかた 
びいつでも見6れるところに、保管のうえご使 
用中にわか5ないことや不具合び生じたとき、 
お役立てください。 

♦保証書は必ず「お買上げ曰-販売店名」など 
の記入を確かめて、販売店か S お受け取0に 
なり説明書と共に保存してください。 


A 警告 


お排黄筒をかず 
点ちして<ださい 


國 



r 定瞧の実施 ipi-ESK • I 


>定期的に年に1回 
程度）に点検•整備 
を受けてください。 

点検を受けずに長期 
間使用し続けると、 
故障や事故の原因に 
なりを険です。 

点検-整備はお買い 
ホめの販売店や資格 
.ちのいる店に依頼し 
てください 。 A 


国 


>お客さまご自身によ 
る1事は盾:険でず。 

据付け-移設工事は 
販売店や専門業ちに 
ご依頼ください。 


圏 


この製品は曰本国內巧ですので曰本国がでは使用できず 
また、ア フターサービスち でをま はん。 

This appliance is designed for use in Japan only 
and can not be used in any other country. 

No servicing is available outside of Japan. 


0609873 HE7 103 
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FF 式願機だか5 


外の空気を使って燃焼し、排気ガスをがへ出すから . 

お部屋の空気を巧しません。 


パワーおさえめの運転 

(ひくめ運転） 

燃焼量を少し低めに制限することで、運転音を 
おさえた運転を行います。 


ご希望の時刻にほどよい暖かさ 

(入タイマー運敵 

デジタル式24時間タイマーで、ご希望の時刻に 
ほどよい暖かさになるよラ自動的に点火します。 


自動的に運転をとめたい 

(切タイマー運転） 

スイッチ操作ひとつで設定した時間後 （1 〜日時間） 
に自動的に運転を停止します。 






点乂時のイライラ解消 


予熱（クイック） 

いつでを点火でをる状態で待機しています。 

(1 時間あたりの消費電力は平均約120 W ) 

お出かけ前に、予熱(クイック)スイッチを押しておけば 
帰宅後運転スイッチを押すと約30秒で点火します。 

(を件により1分程度かかる場合びあります） 



下ばる上げるザな(クイック） 


©® 


[お願い]款鷄異某だく 


より便利にご使用いただ 
Uuy くため 0) 情報です。 

細部の機能説明です。 


参照ぺージを示します。 


' ご使用のまえに- 

を全のために必ず守ること . 4〜6 

を全のためのお願い . 7〜8 

を部のなまえとはた 5 き . 9 

表示部•操作部のなまえとはた5を . 10〜11 

使用前の準備 

燃料 . 12 

給油 . 12 

運転開始前の準備 . 13 

運転開始前の確認 . 13 


使いかた- 

使いかた ふだんの使いかた 

点火•消火•設定温度調節 . 

予熱(クイック） . 

いろいろな使いかた 

時計合わせのしかた . 

切タイマー運転のしかた . 

入タイマー運転のしかた . 

切タイマー’乂タイマーの組合わせ運転のしかた 

ひくめ運転のしかた . 

チヤイ J レド□ックにつし)て . 

風向調節 . 


シャッターの使いかた . 22 

停電のとき . 22 


曰常の点検•手入れ 

シーズンはじめ . 23 

使用のたびに . 23 

1週間に]回程度 . 23 

1か月に1回じ(上 . 23 


1シーズンに2〜3回. 


g 期点検 . 

地震などの災害が発生したときの点横 


故障•異常の見分けかたと処置方法 . 託〜28 

部品交換のしかた . 29 

保管 (長期間使用しない場合） . 29 

据付け•移設 . 30〜33 

保証とアフターサービス . ：34〜35 

仕様 . 裏表紙 


ご使用のまえに 


使いかた 


お手入れ 


こんなとキ J 
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み誤った取扱いをしたときに生じる筒埃とその程度を、次の表示で区分して説明していまず。 


給排気筒はずれ危険 

給排気茵诣•ホース）がはずれたまま使用しないでく 

0 

禁止 


(はずれていると運乾中に扫掃ガスびき内にもれて、 
危険でず） 




ガソリン厳禁 スプレー 宙厳禁 ミ 豆風の出□をふさびない 

ガソリンなど揮発性の高いスプレー左やカセツトコンロ用ボンベな巧類-紙などで温風の出口、ま気取入口を 
油はがわないで< だホい_ 戶ホ_為面のあたる—ス ir か置 I •ない’んホがないで< だホし、_ 




A 危険 


誤ったお扱いをしたとさに、死こや重 
傷に結びつ<ちの 


•図記号の意がは、次のとおりです。 


ガソリン厳禁 


と t こ誤った取扱いをしたとをに死亡が重傷 
一などに結びつく可能性があるちの 


指示に従い必ず巧5 






カーテン•可燃物近接禁止 

力ーテンや燃えやずいものを近づけないでください。 



0 


給油時消义 

給油は必ずミ肖乂してから行ってくださし、。 



下げる上げざそ苗(クイリク） 
@0 〇 ( 


〇 


(义災の原因になりまず） 

高温部接触禁比 

温風の出□や給排気筒トップは燃焼中 • 停止直 
後は高温になつていまずので手などふれないで 
ください。色二ご^^一?^ 



(やけどをしまず） 



(やけどをしまず） M r 

変質な油禁止 

変質な油、不純なミ由（ミちれた油、水の 
混ってし、る口油など）を使用しないで 
ください。 


接轴1禁止 


0 


(义がの原因になりまず） 

異常時使用禁止 

万一異常を感じたときは、使用しないで 
ください 。、へ 



0 


養 


(異常燃焼のおそれがあります）_ 

分解修理の禁止 

故障-破損した S 使用しないでくださし、。 




(異常燃焼の原因になりまず） 


坏完をな修理はを険です） 


ご使用のまえに 


安全のために必ず巧ること 



き全のために必ず守ること 


A 注意 


排気ガスにを意 

愛がん動物や植木などに拼気ガスをあてないでくだ 

さい。 I - つ 



0 




(動物び死んだり、植木び枯れる原因になります） 

電源プラグは確実に差し込む 

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込ん 
で < ださい。 

(乂災の原因になりまず） 



〇 


めれた手での巧き差しはしないでください。 
(感電の原因になりまず）_ 

電源プラグのお手入れをする 

ときどを電源プラグを巧を、ほこり（および金属物） 
を除去してください。 


_ ) ほこりを取る 


(乂災の原因になりまず） 

給排気筒付近の可燃物近接禁止 

製品の周辺や給が気筒トツプ周辺に可燃物を置かな 
いでください。 I 乂1 一—^ 



0 



電源コードを傷めない 

電源コードに無理な力を加えたり、物を柔せたりし 
ないでください。また、コードを持って引き抜かな 
いでください。 ^ 



Q 


(义災や感電の原因になりまず） 


長期間使用しなぃとをは 
電源プラグを巧く 

長期間使用しなぃときは、電源ブラグをなぃてくだ 
さい0 


€ 


- に 一一 一 皆 にづじ-プラグを巧く 
(义がや予想しない事故の原因になります） 

改造使用の禁止 

温風をダクトなどで、こたつへ引を込むなどの改造 
はしないでください。 


0 


巧造禁止 

(义がや排気ガスび室のにもれる原因になりまず） 

腰をかけたり、物をのせない 

腰を掛けたり、物をのせたり、強いショックをあた 
えないでぐださい 。 m 




Q 


(変お•が障•織瞭部品のはずれる原因になります） 

油漏れ確認 

ミ由タンク‘ゴム製送油管•接合部および機器等から 
な油漏れびないことを確認ずる。 



〇 

油漏れお詔 


(义がの原因になりまず） 


(な油が漏れていると义がの原因になりまず） 


安全の/のお原 


使用中にエアーフィルターをはずさない 
エアーフイルターをはずしたまま使用しない 




0 


(ほこりが機器内部に入り、故障の原因になりまず) 


熱に弱い巧面は保護ずる 

熱に強いマット類を敷いてください。 
熱に強いマット とは 

例えばアクリルまたはレーヨン製（耐妍福度 180 C) 
などの足なさマツトびあ D ます。 




俯面び変色したりそりかえる） 


標高1已〇 Om む上の高地では使用しない 



触障するおそれがありまず) 


ご使用のまえに 


{女全のためのお願い 
安全のために必ず守ること 


(異常燃焼の原因になりまず) 
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参図記号の意味は、次のとおりです。 


ガソ U ン厳禁 


安全のためのお願い願 


指示に従い必ず行气 
輩源プラグを抜く 







辅 M ) なまえとはたが 




表 7 JT 部- 

ソヤツタ- 

/VKB-501RD\ 

lVKB-621RD/ 

燃焼確認窓 

t 測:免を確認するお 
_です。_ 

温風の出 □ —— 
パネル- 

r 劇酸ットレバ-1 


パネルをはずして 
操作します。 



丘た鍵^: 




エアーフイルター^ 

室内空気の込□に 
あって空気中のほ 
こ0を取除さます。 


運乾スイツチ 
操作部 

ふたを開けて操作 
します。 


背面カバー上板 
給排気筒トップ 
トップフード 

排気口 

巧気ガスび化ます。 


給気ホース—— 

電源プラグ- 

ゴム製送油管—— 
(給油アタッチメント） 
(巧油ストレーナ） 
(金属製送油管）- 
(送油バルブ）—— 


(油タンク） 


ご使用のまえに 


各部のなまえとはたらキ J 
ま全のためのお願い 


X () のついている部品は別売りです 
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表示部 

ランプ表示 


フィルター清掃ランプ. 


温度•時計表示部 


運輯「刚を10分たった5表示びミ i 
(待機時消費電力を少なくしてし 


ひ纖乾1 


ランプ 




. ■ . ■. ... 

-, , 

MITSUBISHI 


•湿度.•切タイマー時間 



■ フイルタ—;日掃 

•時計 •入タイマー時刻 

チャイルド□ック 

ひくめ運転 

切タイマー 入タイマー 

設愈荀度 tri n ri 現巧の温度 

• 

• 

• •, 

1 U 。。 





運乾 
入/切 






運転スイッチび「入」のとき、こ 
のボタンを}甲すとひくめ運輯ラ 
ンプび点口します。燃焼量を少 
し低めに制限した詩か 
な運輯を巧います。 iu | 


子供のいたずら防止びでをます。 

このボタンを3秒間押し続けるとチャイルド□ック 
ランフび点なしロックびかかり、運転スイッチの「切」 
予熱（クイック）スイッチの「切」し U がは 
ボタンを押してち受付けまだん。 ピ|| 


ひくめ運転ポタン 


チャイルドロックボタン 


設定した時刻に運転 
を開始します。 

セツトすると表示部 
には入タイマー時刻 
び表示されます。 

時計合わせびされて 

いないと入タイ I - - 

マー運 I ちを受 18| 
付けません 。 UiJ 


i 綻時間後り〜9時間） 
に運転を停止させるこ 
とびでさます。 

温度"時計表 7 K 部1しは 
切タイマー時間^_ 
び表示されます。 ri 7 i 


運転スイッチげ「切」のとき 
このボタンでシぉッターの 
開閉びできます。溫風吹出 
□の清掃などに使用します。 

( VKB -501 R . _ 

VK 臣 -621 円には 221 
ありません） Uiil 


運転スイッチび「入」のとを、 

14で〜3日での範囲で設定 
温度調節がでさます。 

上がるボタンを]回}甲すと 
1で上び0ます。 

下がるボタンを1回巧すと 
rc 下が0ます。 

設定温度表示部に設 I _ . 
定溫度び表示されま141 
す。 し-リ ■ 


時計合わせや、切タイマー、 
入タイマーの時刻や時間設定 
で使います。 



入タイマーボタン 


cr 操作部三 


B 寺 


ひくゆ運捉 切タイマー 入タイマー 



エアーフィルターび目づまりするとフィ 
ルター清掃ランプび点戚してお知らせし 
ます。そのまま運乾を継 
続するとブヴーび鴨って [〇〇\ loci 
運輯を停止します。 に^じ 三 | 


ランプ記号の意巧は次のとお D です。 

ランプ消巧〇 (表示の機能が停止中です） 

ランプ点滅•共:•(表示の機能を待ち受け中またはエ 
■ ラーび発生したことを表わします) 
ランフ点巧；(表示の機能が作動中です） 


運乾中は温度表でをします。現在の溫度び6で未満の 
ときは 「 L 」、 33で政上のときは 「 H 」 を表示します。夕 
イマーを設定するとタイマーの設定時間を表示します。 
運転スイツチげ切のときは現な時刻を表示します。また、 
異常で運転停止したとさは、エラー表示(が障■異常状 
■記号）を fT 4 i [ T ^ ri ?| 

を了^しホ9。 レー ジ ■ レ- ジ i レ- ジ1 L ベ-ジ1 L ぺ-ジ I 


♦運綺スイッチと予熱(クイック)スイッチ、チか' 
び r 切」のとき、10 分 W 上ボタンの操作びなけ 3 
にずベてのランプを消なしまず。 

このときの待蝶時消費單力は日. 9 W です。 

♦消灯中にスイッチやボタンを巧すと再点灯しま1 



























使用前の準備(燃料•給油•運転開始前の準備•確認) 


国必ず J 旧1号 I 灯油を使う 

ガソリン、変質 I 灯油、不純な油などは、 
絶対に使用しないで<ださい。 


な油とガソリンの見分けかた 


指先につけて息をみをかけます。 
(火の気のない所でしてください) 

巧油 ガソリン 


r 河 

m 


めれたままでずすぐ乾いてしまいまず 


n 巧質な油とは 

•ポリタンクで昨シーズンより持ち越したらの。 
♦日光のあたる場所で長期間保管したちの。 
♦温度び高い場所で長期間保管したちの。 

-.- お脚が巧 a . -……- ----- . -… 

水よりわ色びついていたら変質'な;'由です。 

変質のひどいちのは、黄色みを帯びたり、 
すっぱし場いびします。 


B 不純灯油とは 

® 水やごみび混入したをの。 

•’灯油 iU がの油(天ぷら油、機械ミ由、ガソリン 
等)び混入したちの。 

♦助燃剤等び混入したをの。 

B 誤ってを質な油、不純な油を使用 
した場をはが障します 

温度.時計表示部にエラー表示 


勺 り 

国油タンクの据付けの確認 

油タンクの据巧け•接続は販売店.工事店白予 
防条例などに基づさ実施しますび、据付工事完了 
後お客さまご自身でちご確認ください。.信 n 


告 I ガソ U ン厳禁 i 

空になる前にな油を入れてください。 

(空になると配管を中に空気がたまって、油び流れなくなること 
びあ0ます） 

1油タンクの給油口ふたをはずず。 


給油口についている r ろ網」の上か5 
こぼさないようにな油を入れる。 


運拉中もけ油切れをおこさないようこの辭画でご保 
用 < ださい。 

灯油切れをおこすと運酷を停止して 「 E —01 J のエ 
ラー表示げ出まず 

一度空になると配营途中に空気がたまり，給油をし 
ても阿ミ由が流れなくなることびありまず 
配管內の空気抜きをずる必要びあります 
また、巧油切れになると「ポッポッ J と音びして臭 
いびした0、すすが発生して故障の原因になりまず 


給油□ふた 



油タンク 


n 撤由□ふたを確実に閉める。 

d 給油□ふた 



油タンク 




wm リ穀隐がふきとって 
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圓定油面おのセット 

j パネルの兩端を手前に引いてはずず。 

n 定油面器の U セットレノ く‘一を1回 
ご下げる。 

3 リセットレバーが元の位置に戻って 
いるか確認ずる。 

A パネルを元に戻ず。 



リセットレバ-- 


シーズン初めや本体に強い振動 

rtMaa VIが加わり運乾停止した後で再運 
L む E ぶ/II転ずるときは、リセットレバー 

ををラー度下げてください。 


運乾蘭始前の確認 


■製品や配管か6油漏れがないか 
確認して < ださい。 

万一、油漏れしてし、る場合は送油コックを閱じ 
て、必ずお買上げの販売店に修理依頼、または 
お近くの r 兰菱電機修理窓口」にご相談くだ 
さし、。 


■油タンクの送油バルブと給油 
アタッチメントの送油コックを開く 

油タンク\ 


給油アタッチメント 


送油コック 


送油バルブ- 


1開 <じ®づ)止まる J 


■電源プラグをコンセントに是し込む 


AC100V 毒用 



•専用のコンセントでご使用ください。他の畢贡製品と同じコン 
セントで使巧すると.時計表示び進んだ0、他の製品にノイズ 
び入った D する場合びあ D ます。 


を油コック 




0 


ご使用のまえに 


運転開始前の確認 
運輯開始前の i 
燃料•給油 
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運転スイッチを押ず 

参運転ランプび点好します。 

♦シャッター付機種 ( VKB -501 RD 、 
621 RD ) はシャツターび開きます。 

参4〜已分して点火、2〜3分猫こ温風び 
出ます。 


1^ 


I 灯油気化用ヒーターび暖ま 
るのに4〜已分かかりま 
す。 


消乂のしかた 


織娜聊繼 


100.0/; 


哉定温度調節 


運転スイッチを押す 

参建転ランプび消打します。 

♦3 〜4分して送風び止まります。 
•シャッター付機種 ( VKB -50 1 RD 、 
621 RD ) はシャッターび閉じます。 
予熱(クイック)スイッチび W になつてし、る 
と、シャッターは開いたままとなります。 


•外出するとさは、必ず消义 
して < ださい。 

♦予熱(クイック)モードに 
なっている場合は予熱(ク 
イツク)ランフび点灯した 
ままです。 


現在の ミ 豆度び設定温度より約ど C 高くなると自動的に消义し、設定溫度まで下びると自動のに点义しまず。 

通常の運転時とひくめ運転時に設定温度調節びでさます。 _ 

(ひくめ運転時は1201参照） 1 。，， 

Ud ボ々、ノホ1旧抽ォ > 1た卜 


〇切タイ 
6時け 〇入タイ 

:图"图 


留タイ7—巧曲 
入タイマー向切 
。現なの触 




@ボタンを1回巧ずと rc 上 
がる 

©ボタンを1回巧ずと rc 下 
がる 

設定溫度表示部を見てお好みの 
温度にしてください。 


参14で〜30での範囲で調節 
でさます。 

• 運転スイツチび r 切」巧態で 
は設定温度調節はでさませ 
ん/。 


現在の温度表示について 


6で〜32での範囲を表示します。 

•目で未満の場合は r L 」を表示 ♦33° C しソ上の場合は r H 」を表示 


ずぐ点义させるには 


予熱(クイック)のしかた 



顧クイックロイッチを巧す 

♦灯油気化用ヒータ.一の予熱をしま 
す。 

♦予熱(クイック)ランプび点なし、予熱 
(クイック)モードになります。 

♦シャッター付機種 ( VKB -50 TRD 、 
621 RD ) はシャツターび開さます。 
参再度予熱(クイック)スイツチを押す 
と解除され、ランプび消なします。 




I あらかじめ(巨分 L ソ上前に） 
予熱(クイック)スイッチを 
巧しておくと、な油気化用 
のヒーターを モ熱しておさ 
ますので、運転スイッチを 
巧すと約30砂で点义しま 
す。（ミ豆度条件により1分 
程度かかる場合びあ D ま 
す） 


广 I 巧っ議]--- 

予熱(クイック)について 

♦予熱(クイック)スイッチは、前をって巧しておくスイッチです。 

運転スイッチを「入」にずる直節に押してを効果はありません。(打油気化用ヒーターの予熱に4〜己 
分かか0ます） 

• 予熱(クイック)スイッチを巧した状態で24時間放置すると自動的に予熱(クイック)び解除され、予 
熱(クイック)ランプび点滅します。（予熱(クイック)スイッチををう一度押すと点滅び消えます） 
※予熱(クイック)中は約1 20 W の電力を消費しますので、切り忘れによる電力消費のムダを防止します。 
♦予熱(クイック)はか出のとさなどにお使いいただくと便利ですび、通常のご使用では、節約のため入 
タイマーでご使用になることをおすすめします。 

• 運転中に予熱(クイック)スイッチを巧してち、予熱(クイック)待機中の消費電力は消費されません。 
• 予熱(クイック)待機中は製品の上面び暖かくなります。 

争予熱(クイック)待機中は予熱(クイック)スイッチび「人)になっていることをお知らせするため、シャッ 
夕一び開いています。シャッター開閉ボタンで閉じることはできません。 ( VKB -501 RD , 62 1 RD ) 


こんなとをは故障.異常ではありません 


• 運転中または停止後に「カチッ」と言う金属音びすることびあります。これは燃焼部分の金属び膨張’ 
収縮するとをの音で異常ではありません。 

♦初めて運転するときは湿風吹出□から煙や臭いび出ます。燃焼器についた油やほこりの焼ける臭い 
です。2〜3曰でなくな0ますので部屋の換気をしなびらご使用ください。 

参新築家屋では暖房により建材から異臭を放つことびあります。臭気び無くなるまで部屋の換気をし 
なびらご使用ください。 

• 巧めて運転するとさの点火動作時「カタカタ」としばらく音びしますび、これは電磁ポンプび作動す 
る音で異常ではありません。また、油タンクにな油びなくなった後を同様の音びします。 

• 現在の温度表示び設定温度より約 2° C 高い場合は運転(燃焼）しません。このとさ温度表示と運転ラ 
ンプび点なしています。 ■ 

♦運転中、停電びあった後に再度通電すると表示部に 「 E -〇〇」び表示されます。運転スイッチを巧し直してくださ 
い。 r 設定溫度」、「時計時刻」、 r 入タイマーの時刻」、「切タイマーの時間」は停電前の設定を記憶しています。 

• 停電復帰後の時計時刻はずれている場合びありますので、時計合わせをしてください。 ......| l 6 l 

S ___> 











いろいろな使いかた 

時計合わはのしかた 



B 窮怡わせは運転スイツチを r 切」にして行いまず 
例】 14時30分に合わせる場合 

表示部.操作部 



下げる上げるそがクイブク） 
@@ 〇 ( 


運転スイッチを r 切」にす • 時計ランプび点灯します。 

る 


9 巧巧 0 切タイ 7 —巧巧 

--，，おれ 0 人クイ 7 —時巧 

ほ施の触 


a ■ @ 


9 巧巧 0 切タイマー巧齿 

-- • 如 g 干 〇入タイマー時切 

: f I し , I ド |。1 現巧の船 



Qjfi ® 〇切タイ 

六如 t 〇入タィ 

:回 B 圆 


〇巧タイ 7 —巧面 
〇入タイマー巧巧 J 
(-I i-i I 巧在の ifiS 



時ボタンを押ず 

♦時計ランプび点滅します。 
•「14」を表示ごせる。 


分ボタンを巧す 

♦巧0」を表示させる。 


時刻合わせが鞭わると5秒後 
に時計がスタートしまず。 

参時計びセツトされます。 

♦時計ランプび点威から点灯に変ね 
0ます。 


♦工場出荷時はし’巧に,司です。 
♦時ボタンを押すごとに時計 
表示部げ 

1 . 23 

t _ 

と1時間ずつ切換ねります。 

參巧し続けると連続して変わ0ます。1 

♦分ボタンを}甲すごとに分表 
示部げ 

日日— ♦ 01 . 的 

t___J 

と1分ずつ切換わります。 
♦巧し続けると連続して変わ 
ります。 

♦運転スイッチを「乂」にする 
と、直ちに時計びスタート 
します。 


• 時計セツト忘れ防止のために次の処置びされています。 

■ 時計合ねせ中に己秒間ボタンび巧されないとさ、表示されている時刻で時計びセツトされます。 

• 時ボタンと分ボタンを同閒〔2秒化上巧ずと、日日を表示し時計合わせされていない状態になります。 
• チヤイルド□ツクびセツトされている場合はチャイルド□ックを解除してください。 

♦電源フラグ抜さ差し時、停電後は時計表示び点滅しています。再度、時計を合わせ直してください。 


運転スイッチを「入」にしまず。 

例】 3時間後に運転を停止ずる場合 

表示部•操作部 



タイマー间巧 
〇入タイ 7 -時巧 


ぴ 



コ巧/空巧タイマー時田 
コ時が 〇入タイ 7 —時巧 

—— で I-1 巧なの通ち 


: a な 


切タイマーボタンを}甲ず 

♦切タイ7—ランプび点灯します。 

♦切タイマー時間ランプび点滅し 
ます。 


時ボタンを2回巧す 

♦「3」を表示させる。 




• 工場出荷時は !I ] で 
す。 


♦時ボタンは押すごとに時計 
表示部び 

1 d . づ 

と1時間ずつ切換わ0ま 
す。 

• 「分」は設定でさません。 



0 通度 をタイマー向田！ 

〇時 *+ A 入タイ 7 —時巧 

!囚。 or 船 


切タイマー時間をわせび 
終わると切タイマーがス 
タートしまず。 

♦切タイマー時間ランプび点滅か 
b 点打に変わります。 


•運転停止したとさは時計表 
示部に 「 OFF 」 を表示し、運 
拉ランプと切タイマーラン 
プは点口のままです。 

• 切タイマーボタンを巧して切 
タイマーを瞬除したときは、 
切タイマーランフび消なし、 
通常運転にな D ます。 


時計表示部に巧」を表示し、3時間経過後、運転を停止します。 


参切タイマーび解除されるとさ 

■ 運転スイッチび「切」になったとさ ■ 切タイマーボタンを押したとさ 

• 切タイマーで運転び停止した後に運転するとさは運転スイッチを入れ直すか、切タイマーボタンを 
巧して切タイマー運転を解除します。 

• チャイルドロックびセットされている場合はチャイルド□ックを解除してください。 


ひくめ產巧 切タイマー 入タィマー 


下げる上げる予巧(クイック） 

©@ 〇 Q 


運起 



いろいろな使いかた 

切タイマ-運転のしかた 


使いかた 


切タイマ—運転のしかた 
合わせのしかた 


























いろいろな使いかた 

入タイマ—運転のしかた 



入タイマ-何時に暖房運転を開始させるかを巧めるタイマーです。 

B 寺計合わせびされている状態で運転スイッチを「入」にします。 
例！ 日時 30 分に設定ずる場合 


表示部.操作部 

〇堀度 〇切クイマー時間 

〇時む••みタイマー時到 
巧足ぶな!~。て TH 境なの巧ち 
巧 liLid 巧 


入タイマーボタンを押ず 

@入タイマーランプび,朝 a します。 
@入タイマー時刻ランプが庶威し、 
入タイマー日き刻を表示します。 




ゆ入タイマーボタンは}甲すご 
とに 

入タイマー入か‘..‘入タイマー解除 
と切換わ0ます。 

發 切タイマー運転で roF 鬥表示 
しているときち受付けます。 



J 活^ 〇切タイマー巧苗 
J 時む •->义タイ 7- おな 


:回。國三 


國.浸 


，"け-珊 。船、？のタイマー巧間 

〇時れ -;^»乂タイ7-巧を！ 

入タイマーなをな度 ( 一一 p ] r ：。 引境在の通ち 
— ご - j LiJ 巧 

備 —T 稼 


時ボタンを巧す 

み「6」を表示させる。 


分ボタンを巧す 

み「30」を表示させる。 

時刻合わせび終ねると已秒後に入 
タイマーびスタートします。 

♦入タイマー曝りランプび点打します。 


® 時 it 合 to だ項参照116 J 

ゆ}甲し続けると連続して変わ 
ります。 （0 〜23まで表示 
可能） 

«工場出荷時は 
[ J 1 国です。 

み 1回巧すと已分進みます。 
め巧し続けると已分ごとに連 
続してをわります。 

• 運転開始時間は1度設定す 
れば記憶ごれます。 


時計表示部に r 引 I 巧]を表示し一さ達転び停止します。日時30分の少し手前の時刻にウォーミングアッミ I 
プ運転により運転を開始し、6時30分から通常運転になります。 — ~ ' 


わ得眉報!- 

• 時計合わせびされていない状態 i .^. i 表示または時計表示び点滅)では入タイマー運転を受付け 
ません。このとさ r ピピピッ」とブザー音び鳴ります。 

時計合わせを行った後、入タイマーボタンを押してください。 


おやすみ前に切タイマーで運転を停止し、翌朝お目ざめの時間に入タイマーでお部屋を暖めるとさなどに使用でさま 
す。 

か 入タイマーで運転を開始し、切タイマーで運転を停止する組合わせ運転はでさません。 

時計合わせびされている状態で運転スイッチを「入」にします。 

例！ 3 時間後に運乾停止し、 8 時 30 分に運転を再開させる場合 


表示部.操作部 


巧タイで一 入タイで一 

W …埋 


r; 通巧 -•> 巧5ィ7-時间 

〇時れ 〇入クイ7-巧巧 

3(一—可 |--1現。の;8巧 


運転中に切タイ7-ボタン娜す 

,I~— 


I み切タイマーランプが点灯します。 
& S み 「3」を表示させる。 


〇時れ ウィ 7 -巧好 入タイマーボタンを巧ず み 入タイマー運転のしかた 

irr ] 巧巧の沿巧 (— 

.鸣气 I @入タイマーランプび点なします。 Li - 

M - W を •こ哥〔烈を表示ごせる。 


時計表示部に「3」を表示し、3時間経過を運転を停止し、四圆を表示します。8時30分になると通常運転 
に戻ります。 

切タイマー’入タイマーの組合わせ運乾のとさ、入タイマー時刻を変更するには入タイマーボタンを押して 
から時ボタン、分ボタンを巧して変更します。 


ご辯畐報!_ 

ウォ—ミングアツブ運乾とは 30分前の室温巳でぉ窗51>15備1洗む上 

篇其設ミ2製?您薦晶。讚-背器譜背運転閉獅劍24分前14か前4分前 

をのよつ I し一定時間早目し低い燃焼重で運転を開沿する運転です。_ I __ 

々現在 時刻か530分別巧に入タイマー設定時刻び設定されていると、ウオーミングアップ運転は行わず、 
入タイマー時刻に運転を開始します。 


〇温度 〇切タイマー商間 

0 時な 0 入タイ7-時妇I 

おま通度 rTn \ Cnn ] 現巧の温度 


g 画面國; 



いろいろな使いかた 

切タイマ…入タイマ —( D 組合}3せ運転のしかた 


使いかた 


切タイマ—.入タイ 7— の組合わせ運話のしかた 
入タイマ—運乾のしかた 






























いろいろな使いかた 

ひくめ運転のしかた 




ひくめ運転は、燃焼量を少しあめに制限することで、運転音をおさえた運転を行います。 
就寝中の暖房などにおすすめします。 

運転スイッチを r 入 J にしまず。 


表示部•操作部 


t ットな田ひ < め法お 

〇因 


ひくめ運転ボタンを巧す 

♦ひくめ運転ランプび点阿します。 


• VKB -501 R - RD 
最大燃料消費量を約80% 
に制限します。 

I VKB -621 R • RD 
最大燃料消費董を約70% 
に制限します。 

I 切タイマ—.入タイマーの 
組合わせ運転びできまず。 

>をう一度ひくめ運転ボタン 
を巧ずと解除され通常運乾 
に戻ります。 


• ひくめ運転の設定湿度は30でまで設定でさますび、燃焼量を少し低めに制限した運転をしますので 
現在の温度は設定温度まで上び b ないことびあります。 

♦運転スイッチを「切」にするとひくめ運転は解除されます。 


現在温度検知サーモについて 


• 室内の温度計と現在の温度表示が合わない 

現在の湿度は現在温度検知ヴーモが測定した温度を表示しています。室内の他の溫度計とは測定位置び異な 
るため一致しない場合びあります。 

現在の温度表示び設定湿度より2で高くなると消乂します。 

• 室温コント□ールがま定しない 

製品の現在湿度検巧ヴーモ部に湿風び流れていることびあります。現在温度検知ヴーモを温風の影響のない 
ところに移動してくださし、。 


I 


子おのいたずら防止等にチャイルドロックをかけるとボタンを押してち受付けません。 
(運輯スイツチと予熱(クイック）スイッチを除く） 


ま示部.操作部 


チャイルド日ック 
\レ 
一 ♦— 


チャイルドロック 
0 


チャイルド□ックポタンを 
3秒!ん削し続ける 

♦チャイルド□ックランプび点打し 
9 0 


解除するには 
チャイルド□ックボタンを 
3秒!义 h 押し続ける 

♦チャイルド□ックランプび消打し 
ます。 


□ックがかかるちの 
♦ひ < め運乾 
♦切タイマー 
♦入タイ 7— 

♦時計 
♦設定温度 
♦シャッター開閉 
♦運輯スイッチの「入」操作 
♦予熱（クイック）スイッチ 
の r 入」操作 

□ックがかからないちの 
•運転スイッチの「则操作 
♦そ熱(クイック）スイッチ 
の r 则操作 




風向調節はでさません。遍風吹出□のルーバーはそのままでご使用くださし、。 


チャイルドロックをかけているとき、運転スイッチまたは予熱(クイック）スイッチを入れると運転 
ランプまたは予熱(クイック）ランプび点滅します。 

チャイルド □ ックを解除してから、運転スイッチまたは予熱(クイック)スイツチを押し直してくださし、。 


ひ< め里拉切タイマー入タイマー 


下げる上げるそ齡クイリク ）X 
@@ 〇(。） 


MITSUBISHI 

□フィルター巧巧 

チャイルドロック ひくめ里活 切タイマー 入タイマー 

〇 〇 〇 〇 


運掠 


いろいろな使いかた 

チャイルド□ックについて/風向調節 


使いかた 
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: 欠の設定は停電前の設定を記憶しています。 

♦設定温度♦入タイマーの時刻参時計時刻参切タイマーの時間 
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曰常の点検•手入れ 


出一节—於で 


•必ず運転スイツチを r 切」にして運輯を停止し、製品び冷えた状態で行ってくださし、。 
® お手入れの際はけび防止のために手袋の着用をおすすめします。 


■シーズンはじめ 

•給気ホース • が気筒 

1. 背面カバー上板をはずして、給気ホー 
ス-排気筒の接続箇所びはずれていな 
いか確認する。 

2. 排気筒と可燃物(壁など)との離隔距離 

を確認する。 . I 311 

•給排気筒トップ —■' 

屋外の給排気筒トップ先端びくをの巣や 
ビニール 袋などでふさびれていないか点 
検する。 

•定油面器リセット 

U セットレバーを下げる。 . を I 

® 時計合わせ 

時計合わせのしかたにより設定する。 ■■•^61 


■ 1週間に1回程度 

♦エアーフィルターの 清掃 

エアーフィルターを、図のように取りはず 
し、掃除機などでほこりを取り除く。 

温風吹出□か5風び出ていないことを確 
認してから行う。送風中に行うと本体内部 
にほこりび入ることびあります。 



■使用のたびに 

® 排気ガス 

排気ガスのにおいや、目びチカチカしな 
いか点検する。排気ガスび室内に漏れて 
いると一酸化炭素中毒のおそれびあり非 
常に危険です。 

•油漏れ、油のたまり、ミ由のにじみ 

ゴム製送油管や置台に油漏れ、油のたま 
り、油のにじみびないか点検する。 

♦周囲の巧燃物 • 引义物 

本体の上や周囲-給排気筒トップの周辺 
に可燃物、引火物びないか点おする。 


か月に1回な上 

•外観の清掃 

製品外観’置台’温風吹出□などの汚れは 
乾いたやわらかい巧などでされいにみさ 
とる。 

シンナー-アルコール-ベンジンなどは 
使用しないでください。 



停電のとを 
シャツタ—の巧いかた 


使いかた 


お手入れ 


ち楼■手入れのとをのを意 





















日常の点検•手入れ 


■1 シーズンに2〜3回 

•ゴム製送油管 

ひび割れびないかを確認する 
ゴム製送油管は劣化することにより、ひ 
び割れび生じ油漏れの原因になります。 
ひび割れびなくてち3年に1度必ず新しい 
ゴム製送油管に交換してくださし、。 
交換はお買上げの販売店またはおおくの 
r 兰菱電機修理窓口」にご相談ください。 



ひび割れび生じていないか確かめる 


♦ろ網 

灯油で洗ラ 

] 給油□ふたをはずす 
2 ろ網を取りはずす 
2をれいなな油で洗う 


元通り、ろ網と給油□ふた 
を取付ける 



参油タンクの水なきを巧ってください 

油タンク内の空気に含まれる水蒸気び温度変化によって結 
露したり、雨の曰の給油等で油タンク内に雨水び入る場合 
びあ0ます。 

当社製の油タンクでは、ドレン受け内のホしが子択孚き上 
がってお知らせします。 

水が入ったまま放置すをと、凍 結してドレン受けび破損した 
り、製品内に流入してお由面器 を腐食させるなどして油漏れ 
の原因になりま すので、早めに水巧さを行ってくださし、。 

ドレン受けのなし細タンクをご使用の場合は、1シーズン 
に1〜2卸油タンク底部 の水抜きノりしブ から水抜きを行っ 
て < ださし、。 

-浮デは巧油と水の中間の比重ででをており、浮子よ 
り下側び水です。 

-浮子が中ほどまで浮き上がったら水なきをする。 


浮子 • 
ドレン受け- 
ドレンキャップ- 


-灯油 

-水 


1ドレン受けの下に大きめの容器を置く 

9ドレンキャップを半回乾ほどゆるめると水が 
こ出ますので2〜3秒後に一度閉める 

. ドレンキャップは取りはずさないでくださしん（取り 
はずすと油タンク巧の巧油が大量に出てしまし巧す） 

’巧子がドレン受けの底にな剧ま水びすべて抜けてしほす。 

0 浮子がまた浮き上がる(水が完全に巧け 
0ていない)場合は、もう一度2項の操作 
を巧ラ 

-浮子びドレン受けの底になむまでこの操作を行ラ 

A 水び抜けた5ドレンキャップを元通りしつ 
W かり締め付ける 

' 工具などを使用すると、ドレンキャップび破損する 
ことびあ0ます。 


給—;由□ふた 


ドレン受け 
ドレン キャップ/ ミ孚子 



油タンク 


[お願し、]水では洗わないでください。 


ゆるむ 


しまる 


送油バルブ 


定期点検 



使用される場所や条件、また使用時間により消耗-劣化する部品びあります。 

修理資格者〔(財)曰本石油燃焼機器保守協会 ( S 03-3499-2928) で行ラ技術管理講習会 
修了者(石油機器技術管理±)など〕のいる店で定期点検を受けてください。 

を全にお使いいただくために聲品のが態を点検診断ずるものですか！5必ず受けてくださし、。 


地震などの災害び発生したときの,織 

☆地震などにより製品に振動、衝擊び加わったとさは、運転をする前に必ず次の点検を実施してください。 
点検内容 

♦給排気回りのはずれ、排気ガス漏れの確認(臭いで確認） 

♦送油経路部の油漏れ確認 

☆点検で異常び見つかったときや、点検したのち使用しているときに排気ガスのにおいびしたり、目びチ 
カチカするときは使用を中止してお買上げの販売店またはお近くのに菱電機修理窓口」へ修理依頼し 
て < ださい。 


?シ ー了、/毎 

ただし、条件にょり1シーズン毎の点おが必要となる場合もあります。 

湿度の高いところ 

ほこりのをいところ(厨房'製綿工場など） 

ミ豆泉地域などでご使用の場合 


お買上げになった販売店 

またはお近くの r 兰養電機修理窓口」へ 


お買上げの販売店にご相談ください。 

定期点検の結果、部品交換ゃ修 g 等び必要な場合は、処置内容と費用についてお客さまに 
ごネ目談申しあげます。 

定期点検の内容 

項目 

据付け状態、給排気回りの 
点検•確認 

♦製品の据付け.使用状態 
♦給排気筒の接続とつま0 
•送油経路部の油漏れ 
♦給排気筒トップのつまり 

安全装置および運乾動作の 
点検-確認 

♦安全装置の働き 
♦操作部品や動<部品の働さ 
♦運転動作の点検 

環境-使用時間により劣化 
しやすい部品の点検.交換 

♦給排気系部品、電気接点部品などの点検 
♦点火電極、炎検知器などの点検 

(劣化の状態により交換の場合ちあります） 

製品の清掃-整備 

参本体内部 
♦油タンクの水抜き 
♦温風吹出口 





地震などの災害び発生したときの占楼 
定期占 W 橫 

点検.手入れのとさの：注意 


お手入れ 
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故障項常の見分けかたと処訪ま 


国表示ランプにより異常をお巧5せします 


運転ランプび 
点'なしない 


電源プラグびコンセントから 
抜けている 


温風吹出口びしや閉されて、 
過熱防止 装置び作動している 


異常過熱防止 装置び作動してぃる^ 


異常 着 义検知 装置び作動している V 


\エアーフィルターにほこりび 
フィルター清掃ランプ^つまっている 
か点;威9の /温風吹出口びしゃ閉されている 


エアーフィルターにほこりび 
つまつて過熱 防止 装置び作動した 


温風吹出口びしや閉されて 
過熱防止 装置が作動した 


E -00 


停電を全 装置び作動した 


温風吹出口びしゃ閉されて 
過熱防止 装置び作動した 


E -01 

(点义安全装置-燃焼 
制御装置） 



定油面器びセツトされていない 


給油アタッチメントの送油コッ 
ク.フィルター付コック-油タン 
クのを油バルブび閉まつている 


油タンクに油がない 


油タンクに水び入つている 


配管途中に凹凸配管びある 


フィルター付コックにゴミび 
詰まって油び流れない 


給排気筒トツプの先端びみさび 
れている 


油タンク据付け高さび規定外である 


電源フラグをコンセントに確実に差 
し込む 


温風日夕出□のしや閉物を取り除く 


1お買上げの販売店にご相談ください 


エアー フイ ルターを 清掃する 


温風吹出口のしゃ閉物を取り除く 


エアー フ ィルターを 清掃す る 


温風吹出口のしゃ閉物を取り除く 


運転スイッチを巧し直し、 ,_, 

時計を合わはる ...... 16 

予熱(クイック)スイッチび「入」になっていじご J 
たら一弓「切 J にしてか6行ってくだごい_ 

温風吹出□のしゃ閉物を取0 
除さ運乾スイッチを押し直し、 

時計を合わせる '' … 

予熱(クイック)スイッチび r 入 J になってい 
た 5— 宜「畑にしてか6巧ってくださし、 


定油面器をセットする ......L 


閉め5れいてるノりレブおよびコック 
を開< 


給油する ...... 1121 

油タンクの水抜さをする 剧 


凹凸配管をなくす 


掃除をする 

先端のしゃ閉物を取り除さ運転スイ 

ツチを巧し直す_ _ 

お買上げの販売店にご相談ください 


電源に異常びあ0ませんでしたか？ 


電源フラグをコンセントに確実に差し込み直^ 


給排気筒トップの給気口 -排気口び異物 
でふごびれていないか確認し、異物を取 
り除いてから運転スイッチを巧し直す 

お買上げの販売店にご相談くださし、 


異常燃焼している 

(異常燃焼検ミ日 装置の作動） 


変質好油、不純丹油の混入 










現在の温度び設定温度より高いと点乂しません 
設定温度を上げてください 


燃 I 規器の熱伸縮音びすることびありますか異常ではあり 
ません 


予熱時間約 4 〜己分必要です 

予熱(クイック)を使用すれば約 30 秒で点火します 


排気ガスが室内にちれている 


排気ガスのにおいびしたり、目びチカチカする 


部品び故障している 


使用中に[ボーン』という大きな富びする 


異常燃焼をしている 


燃焼確認おび1すす』でちれて炎びみえない 


症状 


予測さ打る故障 


E -0 日 


排気筒びはずれていませんか？ 
古い排気筒で延長排気していませんか？ 
排気旨の接統部にストッ心はつけられていますか？ 
臟副まずり欄 IJ - 附正しく隨けられていますかつ 


お買上げの販売店にご連絡ください 


燃焼フアン回転数異常 


ポンプ回路誤動作 


温風センサー故障 


炎お知回路故障 


気化ヒーター断線，ヒーター回路故障 


マイコン故障 


電源プラグを抜さ、お買上げの販売 
店に表示の内容をご連絡ください 


強い地震や衝撃を受けて 
巧 震 自動消义 装置び作動した 
巧震自動消火装置は震度 51；( 上 
の地震びあると作動します。 


E -17 


『地震などの災害び発生したと走』 
の点検項目を確認し運転スイツチを 
押し直す ...... 125) 


シャッターに障害物などびあたり 
正常に作動していない 


障害物を取り除を運転スイッチを巧 
し直す 


故障.異常の見分けかたと処置ち法 


こんなとキ J 













































故障項常の見分けかたと処訪法 


部屋び暖まらない 


黄色の炎び見える 


時計表示び点滅する 


すべてのランプび消巧している 


待機時電力低減制御び作動しています。消巧中に 
スイツチやボタンを押すと再点のします。 


じ(上のことをお調べになって、それでを不具合びあるとさは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてくだ 
さい。その後お買上げの販売店にご相談ください。 


ピシッピシッと音びする 
ゴツンといラよラな音びする 


時刻表示び進む 


同一電源を使用している機器びノイズを発生して 
し、ませんか 

ノイズを発生している機器を取り除くなどのノイ 
ズ対策を行って<ださい 

運転停止中に停電びあった。または、電源プラグ 
の抜を差しびあった 17引 

時計合わせを行ってください '''…1^51 


予熱(クイック)スイッチび『入』になつているとさ 
はシャッターは閉まりません 


運転スイッチ『切』でシャッターび 
閉ま5ない ( VKB -501 RD - 621 RD ) 


運転スイッチ『切』で送風び止まらない 


燃焼器の熱伸縮音びすることびありますび異常 
ではありません 

燃焼を熱で本体び暖かいためしば5 くすると送 
風び止まります 

燃焼余熱で本体び暖かいためしばらくすると送 
風び止まり、シャツターび自動的に閉まります 


己分に一回程度温風び変化する 


燃焼制御装置び働いているためです 


強燃焼や弱燃焼のとをなどに発生することびあり 
ますび、異常ではありません 


設定温度調節などびでさない 


巧の巧がはな障ではあ0ません 


室温調節びラまくいかない 


参家屋の構造や据巧け巧況によってち部屋の温度と異 
なることびあ0ます。 

參温度調節が5まくいかない場合は背面カバーに取巧 
けてある サーモ カバーを上ちにスライドしてはずし、 
温風、直射曰光や;令風の影響を受けない場所に木ネ 
ジまたは、両面テープで固定してください。 

♦サーモリード線は無理に弓 I つ張らないでください。 




現在温度 
検知ヴーモ- 


ひくめ運歸こなってしほせんか 
ひくめ運転は、燃焼量を少し低めに制限して運転し 
まずので、設定温度まで上び b なし)場合びあります 
チャイルド□ックびかかっていませんか 
チャイルド□ックを解陈してから操作してくださし、 


9巧障かな 


燃焼時 


消乂時•その他 


隔獅しかた 


長期間のご使用で、消耗、劣化しやすい部品びあります。 

お買上げの販売店、またはお近くの「三菱電機修理窓口」にお問い合わせください。 

修理資格者〔(財)曰本石油燃焼機器保守協会で行ラ巧術管理講習会修了者(石油機器技術管 
理±)など〕のいる店で修理いたします。不完全な修理は危険です。 

■消巧、お化しやすい部品 

♦各種パッキン、排気筒接続用 0 U ング「呼び P 34( J に B 2401 4種 D )」 

參点乂電極、炎検知器（フレーム□ッド)など 


♦給排気系部品 


>ハーナー 


♦電磁ポンプ ♦燃焼系部品 

♦ゴム製送油管 (3 年に1度必ず新品と交換してください） 


(長期間使用しない場合） 


■長期間使用しないとを(シーズン按了時)は、;夕の要領でお手入れしてください。 

製品は据付けたままにしてください。 

1シャッター開閉ボタンを押してシャッターを開く。 

I (VK 巳-已 01RD-VKB- 已 21RD) を宙ドク 

0給油アタッチメントの送油コックを r 閉」にずる。 

こ ♦ゴム製送油管の劣化による油漏れを防止するため、必ず送油コックを 

開めて < ださい。 L 

参油タンクの送油バルブを閉じる場合は、給油アタッチメントの送油コッ J \ 

クは閉じないでください。 _ _ くン \[J 

f 油タンクのぷ由バルブと、給由アタッチメントの送油コックの両方を「閱」にすると、灯^ 

油配管の両端び閉じた密閉状態となり、夏場に周囲の温度び上昇すると、内部の口油び膨 
し張して内部の圧力が高くなり、接続部などから口油び僅饥こ漏れる場合びあります。 J 颗 

※オイル U フターをご使用の場合は、給ミ由アタッチメントの送ミ由コックは閉じてください。 

♦油タンク内に水び入っている場合ま、水巧きに 4 ぺージ参照)を行い、 

残った：ロミ由はそのまま油タンク巧に保管してください。 

参ゴム製送油管をはずして製品を保管する場合は、ゴム製送ミ由管内の巧 
油を抜いてください。 

抜いた巧油の処分は灯油をお買まめになった販売店にご相談ください。 

0製品が観、エアーフィルター、溫盈吹出□の掃除をする。 

/[ シャッター開閉ボタンを押してシャッターを閉じる。 

H (VKB- 己 01 RD • VKB-621RD) 

C 電源プラグをコンセントか5巧く。 V V 


参どうしても取りはずして保管ずるときは湿気やほこりのかないところに保管してくださし、。 
再び据付けるとさは必ずお買上げになった販売店に依頼してください。 

UDwm/j お客さまご自身では、据付工事をしないでください。 

♦製品巧部の清掃は必ずお質上げの販売店に化おしてください。 


一」んなとさ 

故障異常の見分けかたと処置方法 
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積雪のをし、地方では、積雪時に給^僚筒トップ 
が雪でふさがれないよラな取付場所を選定し 
て < ださい。 

厳寒地域では給排気筒トップにつ5らがつく 
ことびありまずのでミ主意してください。 



お f 気ガスがよどまないか5き認して < ださい。 
が気ガスを再度吸い込んで異常燃焼を起こす 
ことびあります。 


タコ足配線で使わないでください。 

電源コンセント (AC 100 V)は専用でお使し、 
ぐださい。 


製品を据付ける場合は、石油燃焼機器の設置基準〔(財)曰本石油燃焼機器保守協会〕で決められている下図 
の可燃物との距離を必ずとってくださし、。 

アフターヴービス、定期点検、更に給排気回りの点検を行ラためにち必要です。 



碧をと盾度と b ' 距辯 マ」、なキ J 
据8所の選定 /+/ 
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据付工事終了後に販売店-工事店ととちにお客さまご白身でち下表に基づさ点検してください。 


参照ぺージチェック結果 


点検箇祈 _ _点検項目’ _参照ぺージチェック結果 

\製品の回りは必要な空間びありますか。_31_ 

_巧面の不安定な場所に据巧けてありませんか。_一__ 

—丈夫な床面に製品び固定してありますか。_— _ 

製品 _製お.ゴム製送油管から油漏れはありませんか。_13_ 

U ム製送油管を屋外で使用していませんか。（屋外は金属配管）_31_ 

：!ム製送油管び排気部品に«れていませんか。また、を油管に急激な巧び0はあ0ませんか。 _ -_ 

_標高調節は正しく行われていますか。_-_ 

変質巧油、不純'な油を使用していまだんか。油タンクや送油營か日油漏れはありませんか。日•に•13’24 _ 

っ ミ由タンクの据付けは基準寸法び守られていますり、。 31 

給排気筒トップの周園は基準寸法び守られていますか。 31 

排気筒は壁や給気ホースなどの可燃物から 20 mmtLh 離れていますか。 _31_ 

給排気筒のはずれ■ゆるみがありませんか。 _ 4_ 

_排気ガスが匡がへ排気されるよラになっていますか。_4_ 

給排気筒トップの取付けが屋外に向って下り勾配になっていますか。 一 

給排気筒トップの周園に障害物(樹木-愛びん動物-雪のふきだまり）はありませんか。 4-6-30 

給排気筒トッフの周圓に危険物(丹油-ガソリン-プ□パンガス)はありませんか。 6 

トップフードび必ず取巧けられていますか。 _ -_ 

音 G 品 トップフードの給気□.排気□が異物でふさがっていませんか。_-_ 

_集を煙突に給排気筒をお付けた工事はされていませんか。_-_ 

床下.天井裏へ給排気してありませんか。__- _ 

_壁埋込みの配管工事はしてありませんか。_-_ 

证_排気筒の長さは給気ホースに比べ極端に長くなっていませんか。_-_ 

^ 給気ホース-排気筒の長さは 3 mUi 巧で巧びり数3箇所し:!巧ですか。 _30_ 

^ 排気筒の途中に水びたまるよラなへこみ部はありませんか。 _ - _ 

排気筒の製品へのドレン戻り長さは1 . SnUrF になっていますか。 - 

るい排気筒を使用していませんか。 一 

排気筒の接続部は C おストッパーで確実に固定されていますか。 一 

電源フラグはコンセントに確実に差し込まれていますか。 6 

輩源コードは高温郎に關れていませんか。 一 

電気配線-^--- * - 

電源コンセントは電源プラグの抜き差しび容易な位置にありまずか。_ - _ 

_ノイズの影響を受けやすいテレビやビデオなどと同じコンセントで使用していませんか。_13_ 

排5筒 排気筒はずれ検知リードは、給排気筒トップに接続されていますか。 - 

はず。- 

検知リード排気筒はずれ檢知リードは、給気ホースにそって国定されていますか。 一 


上記び守られていないと火災-異常燃焼などをおこすおそれげありまずので.販売店-工事店に正しい処置をご依頼くだごい。 


排気筒 
はずれ 
検知リード 


32 


試運転は、販売店•工事店と立合いで行ってください。（据付時） 

運転手順、異常時の処置方法について販売店-工事店より説明を受けてください。 
シーズンはじめなどにはお客さまで試運転を行ってください。 


■運起準備 

j 油タンクに給进ずる。 

2油タンクの邀由バルブを r 亂にずる。 

ウ給油アタッチメントの送油コックを r 亂にずる。 

4 お由面器のリセットレ J (-を下へ1回下げて、 
元の位置に戻ることを確認ずる。 

C 電源ブラグをコンセント (AC100V) に確実に 
U 差し込む。 


■運輯開始と停止の手順 


，運おランプ 



1運転スイッチを押して r 入 J にずる。 

I 運転ランプび点巧し' 4〜已分後に燃焼を開始 
し、2〜3分後に温風びでます。その状態で約 
1已分間運転して異常表示び出なしめ、確認して 
ください。 


P 再度運乾スイッチを押して r 切」にする。 

こ ♦運転ランプび消なし、 3 〜 4 分して送風び止 
ま0ます。 

♦シ がッ ターが閉じます。 （ VKB -501 RD 
621 RD ) 


お知らせ 

♦現在の温度び30でしソ上ある場合に試運転するときには設定溫度調節@ボタンを5秒似上押し 
続けて r H 」 を表示させると最大燃焼量で連続運転を行います。 

♦連続運転は自動的に約10分間で解除されますび、設定温度調節@ボタンか運転スイッチを「切」 
にしてち解除でさます。 

■巧期運起時の現象 

♦初期運転時や燃料切れの際、ボッボッと音をたてて燃焼することびありますび、故障ではあり 
ません。 

♦温風吹出□から煙やにおいび出ることびありますび、燃焼器に付着した油やほこりび焼けるた 
めで異常ではありません。 

♦試運乾は部屋の換気をしなびら行ってください。 

■正常運乾の目安 

♦正常運転の目安として、2日〜28ページのよラな現象びないことを確認くださし、。 



保証とアフタ-ヴ-ビス 


修理 • 取扱しいお手入れな どのご相談は 
まず、お買上げの販売店へぉ申し付けくださし、。 
輯居や贈答品などでお困りの場合はも一覧表で 

♦修理のお問合わせは 「修理窓 DJ へ 
♦その他のお問合わせは「ご相談窓□」へ 


保强ま(別湿巧)について 


麵保記書は，必ず r お買上げ曰’販売店る J などの記入をおおかめのラ 
え' 販売店か5お受取 D < ださい。 

麵巧容をよくお読みのあと、大切にな巧してくだごし、。 

r ----- 'i 

イ呆証期間'' お買上げ曰から1年間。 

(ただし、燃焼器部分については3年間です。） 


ミ養電機修理窓口*ご相談窓口のご案内 

(家電品) _ 

一 Mi HOB na ■■■ mm hm wma mm mam &mm maa mgm nm ん 

修理•取扱いのご相談は 

まずお買上げの販売店へ 

、 mm m mm mm mb mm bh wmm mm mam mm wmm warn 

輯居や贈答品などでお買上げの販売店へ 
ご依頼できない場合は 


修理のお問合わせは J ) 


えの他のお問台わせは 




■お問合せ窓口におけるお客様の個人情 
報のお取り扱いについて 


滿修巧性能部品の保ち期間は 


■当社は.この兰菱クリーンヒーターの補修用性能部品を製造巧切り 
後1日年保有しています。 

■補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するたゆに必要な部品 


‘棱 S 巧拓飛されるとをは 


r ® 障かな？」とおった 6(26 〜乙8ぺージ)にしにびってお調べくださ 
し、。なお.不具合びあるとさは、運おスイッチを切0,必ず單源フラ 
グを巧いてか6,お買上げの販売店にご連経くださし、。 

■保記期間中は 

修 I 至に際しては、な証畫をご巧示くださし、。 

保 i 圧書の規ちにしたびって販売店び修理ごせていたださます。 

麵な証期間びすざているとさは 

修 g すれば®用でさる場合には、ご希望によ D 修 S ごはていただき 
ます。 

修理料金は，技術料+部品巧(出張料)などで構成ごれています。 


S 憂電機株式会社は、お客様からご提供いただをまし 

た個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。 

1. お問合わせ（ご依頼）いただいた修 S ■ 保守-工事お 
よび製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供い 
ただいた個人情報は、本目的並びに製品品質-サービ 
ス品質の改善’製品情報のお知らせに利用します。 

2. 上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼）内容の 
記録を残すことびあります。 

3. あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及 
び下記の場合を除さ、当社 iU 外の第 S 者に個人情報を 
提供-開示する事はありません。 

① 上記利用目的のために、解社グループ会社•協力 
会社などに業務委託する場合。 

② 法ち等の定める規定に基づく場合。 

4. 個人情報に関するご相談は、お問合はをいたださまし 
た窓□にご連絡くださし、。 


■ご連絡いただをたい内容 
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K 06 B 


幽議ご 相談窓口 _ 編謹麵_^ 

__ B 全国どこか5でもおかけいただけるフリ-コ-ル 

当社家蛮品の購入*取巧い方;去 • その他ご不明なおは fz 画ろ12〇-1ク 9-365 f 巧料） 

兰菱電機お客さま相談センター B 通巧巧話を号（携帯®話対応） 03-3414-9655 | 

テ 154-0001 ま京都側を区池尻 3-10-3 '‘胃^^ a ファックス 03-3413-4049 _ 

r wun *。。 口 o/in 占品 。ごネ目設対応平日9： 00-19： 00 

I 受付時間 365 曰 2 每時間 I ±.日.祝9 : 00-17 ； 00 

- - 上お urn の時邸ま泛巧のみ可能です。 


♦巧な化，巧註番奇などについては巧更になることがあ0ますので、あらかじめご了承願います。 kgsb 
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修理,客口 電話受付： 36 已日吕 4 日寺間 

関西 • 東海 • 北陸 • 中画•四国地区 


化ミ毎道全域.宮城県 
東曰本フ□ントセンター 

をを都巧田さ区'; 也尻 3-10-3 

な;ル函0120 -56-8634 

111 a %) (03)3424-1111 
ファックス （03)3424-1115 
丢託 www.melsc.co.jp 


青森（017) 773-8381 

青なホ大字野木字野な 37-184 

八戸ゆ 178) 28-8544 

A 戸ホ大字長苗代字下 g 子爸化 6-8 

盛岡 （019) 637-7454 

巧巧巿巧巧13化到 30-11 

水巧 （01 9 7 ) 25-4511 

巧州ホ水ボ区が巧 2-3 

が田 （018) 865-4471 

秋田市八 tSS 扣巧 19-36 

横 手(0182) 32-1785 

椅手巧が巧 3-2 

大館 (0186) 42-2781 

大おホ6)(田 2-5-44 


山お (023) 624-001 8 

山お市大巧目 2-1-21 

鶴岡 （0235) 24-61 61 

n 岡ホ上抑巧片4 

郡山 （024) 959-6543 

郡山巿宙义田巧卸 1-76-1 

会ま （0242) 27-4426 

をまち松ホ天神巧 25-39 

原的 （0244) 24-2842 

巧巧馬ホ巧巧区桜井巧 1-173 

し、わき (0246) 26-1822 

いわきホ小島巧 1-2-2 


ま京都.神奈川県.千葉県 
巧城県-埼玉県-栃木県-群馬県-山梨県 
長野県（飯田地区除 <)• 新潟県-静岡県 
東日本フ□ントセンター 

まを卽世田奋区-;を尻 3-1 0'3 

ミ林ル函0120 -56-8634 

繫帯巧里話話を巧号応） (03)3424-1111 
ファックス （03)3424-1115 
ふ許 — www.melsc.co.jp 


大阪府-奈良県*和歌山県-巧庫県 
京都府.滋賀県.愛知県.=重県-岐阜県 
長野県（飯田地区）-石川県*富山県 
福井県-広島県-山口県-島根県-鳥取県 
岡山県.香り I 県.徳島県-高知県-愛媛県 
西日本フロントセンター 

大阪ホ化区大巧中 1-4-13 

ミ林ル函0120 -56-8634 

f 携常帯 If が%) (06)6454-3901 
ファックス （06)6454-3900 
えく ^ www.melsc.co.jp 


九州地区 


福岡県-佐賀県 
西日本フロントセンター 

大巧巿な区大淀中 1-4-13 

な石 ル ^0120-56-8634 

S 觀 f 誌;）ゅ 6) 6454-3901 
ファックス ゆ 6) 6454-3900 
去く書一 www.melsc.co.jp 


長崎（095) 834-1116 

長崎市丸尾町 4-4 

佐世保 (0956) 30-7740 

化世巧市木原町 155-1 

熊本（096) 380-0211 

能本巿ち原 1-10-35 

八代 （0965) 33-5173 

八代市綺巧 13-1 

大分 （097) 558-8803 

大分市向原西 1-8-1 


宮崎（0985) 56-4900 

宮崎巿大字ホ; I 字巧; I 田 150-1 

延岡（0982) 21-3540 

巧岡巿巧領巧 25-5 

鹿巧島（099) 260-2421 

鹿お島市卸本巧 7-17 

沖縄 （098) 8 98- 333 3 

宜お;驾巿大山 7-12-1 


リ—ヒスこんなとキ J 









兰菱クリーンヒーターを廃棄姐分される場合は、本体巧の打油を巧きとってか6巧って<ださい。) 

^ 5 [ ~~~_^ 

__お買上げ年月日_ 

お買上げ店名 
(住 巧） 

(電話香号） 


Jm . 兰菱電機株式会社 

中津リ臘作巧干50日-8666岐阜県中津リ怖駒場町1番3号 


このぶI化むよ. 
パ化がを化川 
しでいます a 












